1 Екологічні фактори - це умови навколишнього середовища, що мають вплив на функціонування живих організмів. Вони можуть бут
и розділені на три групи: абіотичні (неорганічні), біотичні (пов’язані з живими організмами) та антропогенні (зумовлені 
діяльністю людини
2 Екологічні фактори поділяються на декілька груп. За походженням і характером дії екологічні фактори поділяють на
 три великі групи: абіотичні, біотичні та антропогенні. Абіотичні фактори - це фактори неорганічної або неживої природ
и. Біотичні фактори - це вплив живої природи, а також людини. Антропогенні фактори зумовлені діяльністю людини.
3 Абіотичні (абіогенні) фактори - це фізико-хімічні фактори неживої природи. Основними абіотичними факторами є во
да, ґрунт, кисень, вуглець, температура і сонячне світло 1. Біотичні, або біогенні, фактори - це прямий чи опосере
дкований вплив живих організмів як один на одного, так і на довкілля 2. Це означає, що абіотичні фактори впливають
 на життя організмів через неживу природу, тоді як біотичні фактори впливають на життя організмів через інші живі організми.
4 Втрата місця проживання відбувається через зміни у використанні землі, наприклад, вирубування лісу для посадки культур, а також через 
діяльність, таку як гірничодобувна, яка безпосередньо руйнує природні ландшафти 1.
Забруднення виникає, коли шкідливі речовини потрапляють у навколишнє середовище 1.
